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LEY DE OHM 


ê Durante m lem po Sospechö de la 
existencia de una intima relación entre el 
voltaje, la electrones y la 


resistencia de un circuito ectrico. 

$ En el ano de 1827 ie ofesor aleman de 
física Georg S. Ohm"públicó una ecuación 
sencilla que explica la exacta relación entre 
voltaje, corriente y resistencia. 


Para un valor fijo de resistencia 


voltaje aplica a Corriente de 
electrones se | 5 electrones se 


mueven dos veces ma 


Cualquier aumento en el je o la FEM da por 
resultado un aumento proporcional en la corriente a 
través del circuito. 


Cualquier disminución en el voltaje o la FEM da por 
resultado una disminución proporcional en el flujo de 
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Podemos expresar la relación eftre voltaje aplicado y 
la corriente ¡dez electrones | resultante en una 
proposición formal: 


“la corriente en un ¡(Elculto de resistencia 
constante es directamente proporcional al 
voltaje aplicado.” 


resistencia de upegijeniio, h | 
dificil el paso d O ravés del circuito, la 


cantidad de corri | es es reducida a la 
mitad de su val do no cambia). 


Cualquier aumento en la resistencia del circuito causa 
una disminución proporcional en la cantidad de 
corriente de electrones a través del circuito. 


Cualquier disminución del valor de la resistencia 
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Nuestra conclusion puede exßfesafse formalmente 
como: 


“la corriente wquesfluye emgün circuito eléctrico 
con un voltaje constamte* es inversamente 
proporcional a la resistencia del circuito.” 


: la corriente es 
I al voltaje 
oporcional a la 


La Ley de Ohm nos dice q 
directamente nIproporci 


aplicado e ¡inversamente 
resistencia delFcireuito. 


La expresión escrita def esta ley puede 
representarsegimediante ¡guiente ecuación 
algebraica: 


de electrones, o 
corriente . medida en 
amperes [A]. 


V= voltaje (también nocido como E = 
tension O FEMI f electromotriz) en 
volts [V]. 


R = Es la resistencia del circuito, medida en 
Ohms [Q]. 


Ohm permite 
uye™.en un circuito 
oltaje aplicado y la 


La expresión 
determinar la 


2: ia 
eléctrico, cuando, conocemos e 
resistencia. 

Sin embargo, ea ae 
voltaje aplicado orrie 
necesidad de calcular la re 
puede conocerse la corri 


que conocemos el 
ltante, y tenemos la 
la del circuito, o bien, 
la resistencia del 


circuito, y debe encontrarse el voltaje aplicado. 

En estos casos se debe operar algebraicamente con la 
ecuación original de la Ley de Ohm para obtener 
ecuaciones derivadas para el voltaje y la corriente. 
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Esta ecuación nos permite calcular el Voltaje aplicado, 
cuando conocemos fa resistencia y la corriente que 
fluye a través de ella. 


Esta segunda ecuación derivada de la Ley de Ohm nos 
permite calcular la resistencia de un circuito, cuando 
conocemos el voltaje aplicado y la corriente resultante. 
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® Para facilitar €Ptrabajo Con las tres Ecuaciones, 
hacemos uso del Triángulo de Memoria. 


Esta figura no es la Ley de Onm,fSolamente sirve para 
recordar que operation se hace para calcular voltajes, 
corrientes o resistencias. 


Para usarlo, se cubre la cantidad que se busca, y las 
partes visibles del triangulo dicen que forma de la Ley 
de Ohm debe usarse. 
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¿Cuál sera la corriente que cifcUla, a través de un 
circuito, si el voftaye"es"de"12 volts y la resistencia de 2 
ohms? 


| = 6 Amperios 
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¿Qué resistencia tiene un circuito Que tiene aplicado 
un voltaje de 24°veks=y"per el que cir@ula una corriente 
de 7 amperios? 


y 
“ RA] | 


\ p RJ 24V/%W8 


'R=340 
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¿Qué voltaje necesita un circuit@ paña que la corriente 
que circula porre-ses-de” 12 amperios, teniendo una 
resistencia de 20 Ohmnios? 


LS 
V= ylayr 
? A 


\ wy 7121208 


Oy = 240 volts 
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La ley de Ohm_es una muy Mili herramienta que 
permite “predecir omade sucedera en un circuito 
eléctrico antes de construirlo. 


Por otra parte nos permite resolver problemas en 
circuitos eléctrieos*” al permitirnos determinar la 
corriente, voltaje o resistencia” conociendo dos de 
estas tres cantidades. 
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- Manual técnico_de instalacionesteléctricas en baja 
tensión. Servicios @Eorndumex, SA. de C.V. 2009. 


- http://es.wikipedia.org/ 


